HELENA z CHRZANOWSKICH 


FISCHEROWA 


ZONA MAJSTRA BLACHARSKIEGO, 


przeżywszy lat 36, po długićj słabości opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła w d. 16 maja o godz. 9 wieczorem 
RAZ 


W żalu pogrążony mąż, zaprasza Krewnych, Znajomych oraz pobożną Publiczność na pogrzeb, mający 
się odbyć w niedzielę dnia 18 b. m. o godzinie 4 po południu z domu Wej Chwalibogowskićj pod 1. 50 


w Rynku głównym, wprost na cmentarz. 


vo w Krakowie, 


